Mor HELENA 


FIGIE 


z d. Motyl 


NAJUKOCHAŃSZA MATKA, CÓRKA I SIOSTRA 


E lat 53, po długiej, a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami. 


zmarła dnia 15 kwietnia 1979 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w sobotę 21 bm. o godz. 10.10, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


SYN, OJCIEC, BRAT I RODZINA. 


Nahożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w sobotę 21 bm. o godzinie 9.00 w kościele parafialnym św. Szczepana. 
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